
Der DAC 4071 ist ein hochauflosender 16 Bit Hybrid-Digital- 
Analog-Wandler, der in einem 24poligen DIL-Metall-Her- 
metikgehduse gefertigt wird. Der DAC 4071 ist pinkompatibel 
zum DAC 71 . 

Der Wandler wird mit Strom- oder Spannungsausgang ange- 
boten, Fur die verschiedenen Anwendungen kann zwischen 
drei diigitalen Eingangskodes (CB, COB und CCD) gewdhit 
werden. 

Durch ein spezielles System geregelter Stromquellen in Ver- 
bindung mit hochstabilen Dunnfilmwiderstdnden wird auf 
modernen Trimmanlagen durch Funktionsabgleich sowohl fiir 
die absolute, a!s ouch fur die differentielle Linearitdt eine 
Genauigkeit von ±0,003% von FSR erreicht. Diese Genauig- 
keit wird im gesomten Temperaturbereich von 0* • -70°C ein- 
geholten. Domit ist eine Monotonie von 15 Bit garantiert. 

Der Wandler arbeitet mit einer internen Referenzspannung 
von 10,00 V, die einen Temperaturkoeffizient von ±5ppm/K 
hat. Diese Referenz kann auch fiir externe Aufgaben genutzt 
werden. 

Die Spannungsmodelle beinhalten einen Prdzisionsopera- 
tionsverstarker vom Typ B087, mit dem eine slew rate von 
10 V/[i.s erreicht wird. 

Die Einschwingzeit der Strommodelle betrdgt 1 (Xs. 
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Betriebsbedingungen 
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gilt fiir 14 Bit Genauigkeit; 

-) Die Stromversorgung fur U ^^2 beim Ecnscholtvorgang (> 1 ms) 

einen Strom von > 150 mA bereitstellen. 

Oberschwingverholten kann durch Kondensator zwischen Pin 17 und 
Pin 21 auf Kosten der Einschwingzeit beseitigt werden. 






Wandlertypen 

Fur die verschiedenen Anwendungen wird der DAC 4071 in 
folgenden Betriebsarten gefertigt: 
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Abgleich 

Die Wirkung des FS- und Offsetabgleichs bei der Betriebsart 
CB (CCD) bzw. COB ist im Blld dargestellt. 




Durch die hohe Trimmgenauigkeit des Wandlers kann die 
Feineinstellung durch externe Regler bei speziellen Anwen- 
dungen entfallen. 

Entsprechend gewdhitem Wandlertyp ergeben sich bei der 
angegebenen Grundschaitung folgende Einstellwerte. 
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DAC 4071 COB-U 
DAC 4071 CB-U 
DAC 4071 CCD-U 
DAC 4071 COB-1 
DAC 4071 CB-I 
DAC 4071 CCD-I 


4587.8-21 723 1 
4587.8-21 733 1 
4587.8-21 743 1 
4587.8-21 753 1 
4587.8-21 763 1 
4587.8-21 773 1 




' 12 

M 13 


“r 

.L 
















Die fettgedruckten Ziffern ergeben das Typkurzzeichen. 
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Bestellbeispiel : 

Die TGL gerechte Bestellbezeichnung fui 
einer Ausgangsspannung von ± 10 V Iol 
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Hybridschaltkreis 87 212 - TGL 43829 





Abbildungen und Werte gelten nur bedingt a!s Unterlagen fur Bestellungen. Rechtsverbindlich Ist jeweils die Auftrags- 
bestdtigung. Anderungen vorbehalten. 














